
LES ROSES. 


ROSA ALBA 

{Flore pleno. Voyez page 98, var. y.) 


LE ROSIER BLANC. 



( Juanete a fleurs doubles.) 

DESCRIPTION. 

C’est un arbrisseau rameux, diffus, qui s’éléve á une grande 
hauteur, souvent jusqu’á dix 011 douze pieds. Ses rameaux, 
lisses, d’un verd-tendre dans leur jeunesse, sont muni s d’ai- 
guillons épars un peu recourbés. Les pousses de l’année sont 
presque toujours glabres et dépourvues d’épines. Les feuilles 
sont composées de cinq ou de sept folióles comme arrondies, 
d’un verd-sombre en-dessus, plus pales et pubescentes en- 
dessous. Elles sont portees par un pétiole velu, muni de quel- 
ques petits aiguillons erochus. Les fleurs laterales et termi¬ 
nales sont tantót solitaires, tantót réunies par trois ou quatre. 
Elles sont supportées par des pédoncules ou des pédicelles 
hérissés de poils glanduleux. Ces poils sont plus rares et 
par-fois presque nuls sur les ovaires. Les divisions du limbe 
sont alternativement entiéres et pinnatifides. La corolle, rare- 
ment bien pleine, tres-souvent semi-double, d’une odeur 
particuliére á l’espéce et á ses varietés, se compose de pétales 
blancs, échancrés en coeur au sommet. Ce Rosier, abandonné 
á lui-méme, tend toujours á reproduire des fleurs simples : 
aussi n’est-il pas rare d’en trouver qui ne présentent que sept 
á buit pétales. Souvent le bouton de la fleur est légérement 
coloré en rose-tendre. 

Le Rosier blanc a été figuré dans beaucoup d’ouvrages; les 
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